( 別 
O 大 気 浮遊 じん (1~3 月 期 ) 
盛岡 市 (県 環境 保健 研究 セン ター 屋上 ) 
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() 調査 方 法 」 
県 環境 保健 研究 セン ター 屋上 に お いて 、 捕 集 器 (ハイ ボリ ウム エア サン プラ ) に より 捕 
集 し た 大 気 中 の 浮遊 粉じん 中 の 放射 性 物質 を 測定 し て いま す 。 
(2) 調査 結果 
放射 性 ヨウ 素 及び 放射 性 セシウム は 、 い ずれ も ゃ 不 検出 で し た 。 
採取 期間 ョ ウ 素 131 セシウム 134 セシウム 137 合計 年 間 被 ば く 量 
‘ (Bq/m) (Bq/m9) (Bq/m? (Bq/m9) (mSv/ 年 ) 
H23. 1 ~ 3 月 不 検出 不 検出 不 検出 时 
(H22 年 度 分 ) (0. 00138) (0. 000015) (0. 000014) 
上 不 検出 
H23. 4 て 6 月 080898 0.00206 0.00204 0.00410 0.000979 
不 検 出 
7 て 9 月 0.000317) 0.000036 0.000047 0.000083 0.0000207 
不 検出 不 検出 不 検出 a 
A 0. 000375) (0. 0000143) (0. 0000161) 
不 検出 不 検出 不 検出 ー 加 
あま 8 中 0.000208) (0.0000159) (0.0000131) 
不 検出 不 検出 不 検出 ー 加 
人 0. 000073) (0. 000017) (0. 000016) 
の 不 検出 不 検出 不 検出 本 ー 
人 0.000172) (0.000018) (0.000017) 
不 検出 不 検出 不 検出 局 加 
0. 000233) (0. 000018) (0. 000019) 
不 検出 不 検出 不 検出 困 本 
2 0.000219) (0.000018) (0.000018) 
不 検出 不 検出 不 検出 本 加 
A 0. 000233) (0. 000019) (0. 000017) 
不 検出 不 検出 不 検出 ー 可 
で 0. 000254) (0. 000018) (0. 000024) 
不 検出 不 検出 不 検出 ー ー 
人 0. 000142) (0. 000018) (0. 000017) 
不 検出 不 検出 不 検出 思 時 
98 0.000178) (0.000018) (0.000018) 
不 検出 不 検出 不 検出 加 加 
9 0.000214) (0.000017) (0.000017) 
不 検出 不 検出 不 検出 加 
2 0.000212) (0.000018) (0.000017) 
不 検出 不 検出 不 検出 本 村 
is 0. 000149) (0. 000018) (0. 000017) 
不 検出 不 検出 不 検出 ニ 回 
RU 0.000145) (0.000019) (0.000017) 
4 こ 6 月 不 検出 不 検出 不 検出 加 本 
0.000130) (0.000015) (0.000013) 
不 検出 不 検出 不 検出 本 加 
0.000168) 0.000016) (0.000017) 
不 検出 不 検出 不 検出 回 二 
A 0. 000182) 0. 000018) (0. 000017) 
不 検出 不 検出 不 検出 四 加 
2 0.000202) 0.000018) (0.000017) 
4 6 月 不 検出 不 検出 不 検出 四 ー 
0.000166) 0.000017) (0.000016) 
ヶ ン 9 月 不 検出 不 検出 不 検出 下 国 
0. 000231) (0. 000016) (0. 000014) 
不 検出 不 検出 不 検出 ー 還 
MS 0.000782) (0.000016) (0.000014) 
不 検出 不 検出 不 検出 ー ー 
人 0.000111) (0.000014) (0.000015) 
【担当 : 環境 保全 課 環境 調整 担当 】 





2 


































































































































































































採取 期間 ヨウ 素 131 セシウム 134 セシウム 137 合計 年 間 被 ば く 量 
2 Bq/m?) (Bq/m?) (Bq/m?) (Bq/m?) (mSv/ 年 ) 
二 不 検出 不 検出 不 検出 二 三 
05 の SYO 対 0.000176) (0.000018) (0.000018) 
7 て 9 月 不 検出 不 検出 不 検出 図 
0.000118) (0.000014) (0.000014) 
時 不 検出 不 検出 不 検出 ー ー 
10~12 月 0. 000368) (0. 000018) (0. 000018) 
3 不 検出 不 検出 不 検出 ー 
0 0. 000146) (0. 0000164) (0. 0000165) 
4 6 月 不 検出 不 検出 不 検 出 
(0. 000088) (0.0000064) (0.0000063) 
7 て 9 月 不 検出 不 検 出 不 検 出 回 本 
(0. 000214) (0. 000016) (0. 0000156) 
二 不 検出 不 検出 不 検出 村 
10~12 月 (0. 000148) (0. 000018) (0. 0000177) 
区 不 検出 不 検出 不 検出 語 
到 二 3 册 (0. 000158) (0. 0000179) (0. 0000166) 
5 不 検出 不 検出 不 検出 本 国 
6 (0. 000168) (0. 0000139) (0. 0000143) 
7 一 9 月 不 検出 不 検 出 不 検出 画 呈 
(0. 000232) (0. 0000170) (0. 0000167) 
后 不 検出 不 検出 不 検出 皿 于 
10~12 月 (0. 000164) (0. 0000165) (0. 0000163) 
不 検出 不 検出 不 検出 _ ー 
R2 3 (0. 000146) (0. 0000135) (0. 0000150) 
4ー6 月 不 検出 不 検 出 不 検出 本 ー 
(0.000189) (0.0000189) (0.0000196) 
7 て 9 月 不 検出 不 検 出 不 検出 本 四 
(0. 000248) (0. 0000195) (0. 0000180) 
5 不 検出 不 検出 不 検出 妥 区 
10~12 月 (0. 000146) (0. 0000164) (0. 0000149) 
不 検出 不 検出 不 検出 二 
た (0.000170) (0.0000153) (0.0000177) 
4ー6 月 不 検出 不 検出 不 検出 
(0.000122) (0.0000159) (0.0000150) 
7 て 9 月 不 検出 不 検出 不 検出 
(0.000249) (0.0000168) (0.0000161) 
二 不 検出 不 検出 不 検出 
10~12 月 (0. 000162) (0. 0000167) (0. 0000166) 
R4.1 ン 3 月 不 検 出 不 検出 不 検出 
(0.000144) (0.0000172) (0.0000162) 
【 参 考 】H18 て H22 
まで の 過去 5 年 間 の 不 検出 不 検出 不 検出 = 
測定 値 

※ 大 気 浮遊 じん の 単位 は ベク レル ノ 立 方 メー トル (Bq/m3) 

※ 「 不 検出 」 と は 、 放 射 性 物質 が ( ) 内 の 検出 下限 値 未 満 で や る こと を 示し ます 。 

※ 成人 の 吸入 に よる 年 間 被 ば く 量 (mSv/ 年 ) = 大 気 浮遊 じん の 放射 能 濃度 換算 係数 X 呼 吸 率 X365 日 ( 換 
算 係数 : セン ウム 134 は 0.00002mSv/Bqa、 セ シウム 137 は 0.000039mSy/Bq、 呼 吸 率 : 22. 2m3/ 日 。 国 際 放 射 
線 防護 委員 会 (TCRP) が 示し た 数 値 に よる 。) 

※ これ まで 最も 数 値 の 高かっ た 平成 23 年 4 て 6 月 期 濃度 (盛岡 市 ) の 放射 性 セン シン ウム を 成人 が 1 年 間 吸 』 
し た 場合 の 被ばく 量 (内 部 被ばく の 線量 換算 係数 に 基づく 推計 値 で 、 国 が 用 いて いる 国際 放射 線 防護 委員 
会 (ICRP) 勧告 の 方 法 に より 算出 ) は 、0.000979 ミリ シー ベル ト で 、 国 が 追加 被ばく 量 の 長期 的 な 上 
標 と する 「 年 間 1 ミリ シー ベル ト 以 下 」 に 比べ て 1000 分 の 1 程度 で あり 、 人 の 健康 に 影響 の ある レベ ル で 


は あり ませ ん 。 
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【担当 : 環境 保全 課 環境 
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放射 性 ヨウ 素 及 び 放 射 性 セシウム は 、 い ずれ も 不 検出 で し た 。 




















































































































































































































採取 期間 ョ ヨウ素 131 セシウム 134 セシウム 137 合計 年 間 被 ば く 量 
ev (Ba/m) (Ba/m) (Ba/m) (Ba/m) (mSv/ 年 ) 
不 検出 
H24. 4 一 6 月 (0.000209) 0.000025 0.000041 0.000066 0.000017 
不 検出 
7 一 9 月 Rn 0. 000021 0. 000045 0. 000066 0. 000017 
採取 期間 ョ ヨウ素 131 セシウム 134 セシウム 137 合計 年 間 被 ば く 量 
- (Bq/m) (Bq/m) (Bq/m) (Bq/m) (mSv/ 年 ) 
不 検出 
H24. 10~12 月 (0.000238) 0.000019 0.000034 0.000053 0.000014 
不 検 出 
25. 1 ~ 0.00003 0.000055 0.000086 0.000022 
89 (0.000130) is 
不 検出 不 検出 
4 て 6 月 (0.000129) NOE0000N 0.000023 0.000023 0.0000073 
不 検出 不 検出 
7 一 9 月 (0.000131) S000 0. 000019 0. 000019 0. 0000060 
不 検出 不 検出 
10~12 : . . 
12 月 (0.000247) 人 0. 000031 0. 000031 0. 0000098 
不 検出 不 検出 
H26. 1 ~ 0.000048 0.000048 0.000015 
A (0. 000299) (0. 000015) 0 
RE 不 検出 不 検出 不 検出 陳 加 
(0. 000145) (0. 000018) (0. 000014) 
不 検出 不 検出 不 検出 时 則 
(0.000137) (0.000018) (0.000017) 
の 人 不 検出 不 検出 不 検出 ー _ 
(0.000064) (0.000014) (0.000014) 
不 検出 不 検出 
H27. 1 一 3 月 (0.00025) (0.000013) 0.000017 0.000017 0.0000054 
不 検出 不 検出 
4 て 6 月 (0.000160) (0.000018) 0.000020 0.000020 0.0000063 
92 不 検出 不 検出 不 検出 时 還 
(0.000669) (0.000018) (0.000017) 
Ti 二 不 検出 不 検出 不 検出 _ 四 
(0. 000213) (0. 000018) (0. 000018) 
不 検出 不 検出 不 検出 
4 (0.000117) (0.000017) (0.000018) 
不 検出 不 検出 
4 て 6 月 (0.000298) 0 0. 000027 0. 000027 0. 0000085 
の 不 検出 不 検出 不 検出 ー 
(0.000115) (0.000014) (0.000014) 
1012 月 不 検出 不 検出 不 検出 ー 記 
(0.000147) (0.000018) (0.000017) 
不 検出 不 検 出 不 検出 ー ー 
A (0. 000691) (0. 000018) (0. 000017) 
4ー6 月 不 検出 不 検出 不 検出 二 
(0. 000678) (0. 000018) (0. 000018) 
0 不 検出 不 検出 不 検出 本 
(0. 000387) (0. 000018) (0. 000017) 
1012 月 不 検出 不 検出 不 検出 ー 隔 
(0.000642) (0.000015) (0.000015) 
不 検出 不 検 出 不 検出 ー ー 
NR (0.000329) (0.000018) (0.000017) 
未 不 検出 不 検出 不 検出 ー ー 
(0.00116) (0.000017) (0.000015) 
7~ 9 月 不 検出 不 検出 不 検出 _ 題 
(0.000151) (0.00000647) (0.00000627) 
【担当 : 環境 保全 課 環境 調整 担当 】 




















































































































採取 期間 ョ ヨウ素 131 セシウム 134 セシウム 137 合計 年 間 被 ば く 量 
- (Bq/m3) (Bq/m3) (Bq/m3) (Bq/m3) (mSv/ 年 ) 
1 不 検出 不 検出 不 検出 に 了 
(0. 000111) (0. 0000136) 0.0000126) 
本 不 検出 不 検出 不 検出 
UM 3 月 (0. 000164) (0.0000154) 0.0000157) 
の 不 検出 不 検出 不 検出 本 可 
H81.4 て RI. 6 月 (0.000376) (0.0000172) 0.0000241) 
_ 不 検 出 不 検 出 不 検 出 
9 月 (0. 000966) (0. 0000182) 0. 0000170) 
本 不 検出 不 検出 不 検出 ー ー 
10~12 月 (0.000841) (0.0000146) 0.0000146) 
本 不 検出 不 検出 不 検出 ー ー 
3 月 (0. 000512) (0. 0000170) 0.0000166) 
99 不 検出 不 検出 不 検出 ー ー 
人 6 月 (0. 000965) (0. 0000168) 0.0000144) 
不 検出 不 検出 不 検出 本 
9 月 (0. 000263) (0. 0000192) 0.0000181) 
本 不 検出 不 検出 不 検出 本 本 
10~12 月 (0. 000494) (0. 0000200) 0. 0000186) 
店 不 検出 不 検出 不 検出 回 
RO 3 月 (0. 000114) (0. 0000104) 0. 0000154) 
が 不 検出 不 検出 不 検出 
し 6 月 (0.000285) (0.0000189) 0.0000268) 
9 不 検出 不 検出 不 検出 
0 9 月 (0.000150) (0.0000141) (0.0000140) 
TS 不 検出 不 検出 不 検出 
(0.000232) (0.0000171) (0.0000185) 
不 検出 不 検出 不 検出 
和 (0.000789) (0.0000153) | (0.0000143) 





一 、 





E 秋 は 、(1) に 同じ 。) 


【担当 : 環境 保全 課 環 境 調 
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